FILIP LODERER 


c. k. pensyonowany Radca Übwodowy, 


przeżywszy lat 45, zakończył swój żywot d.14 Sierpnia 1867 r. 


Koledzy zmarłego zapraszają Przyjaciól i Znajomych na wypro- 
wadzenie zwłok wprost na cmentarz w dniu 15 Sierpnia b. r. o godzinie 


4tćj po poludniu z domu Nr. 272 przy Ulicy Sławkowskiej. 


